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Bison BI mit Olik im 
Einsatz bei Wasgau 





Projektziel 


Anfang 2008 entschied sich die Wasgau Produktions 
& Handels AG für den Einsatz des Business Intelli- 
gence-Tools QlikView. Es wurde eine optimierte und 
schnelle Auswertung der Daten aus den operativen 
Systemen angestrebt. Die Wasgau Produktions & 
Handels AG beliefert als Handelsunternehmen an 
eigene und fremde Märkte und legt deshalb ein 
besonderes Augenmerk auf die anschauliche Dar- 
stellung von Kennzahlen wie Spanne und Rohertrag 
im Periodenvergleich. 





Ergebnis 


Mitte Januar 2008 erfolgte die Erstinstallation mit al- 
len Daten aus dem operativen System. Die Kommis- 
sionierbewertung, in der es darauf ankommt die 
Kommissioniererleistung im Hinblick auf ein Prämi- 
ensystem gerecht darzustellen, wurde zum Beispiel 
innerhalb von wenigen Tagen implementiert. 


LEADING BUSINESS 
IT SOLUTIONS 


Als weitere Auswertungen kamen zwischenzeitlich 

hinzu: 

- Das Kennzahlensystem Spanne/Rohertrag im 
Periodenvergleich für die Abverkäufe der Märkte 

- Das Kennzahlensystem Spanne/Rohertrag für 
die Abverkäufe Lager/Strecke 

- Das Kennzahlensystem Einkaufsspanne und 
-mengen für den Bereich OuG (Obst und Gemüse) 

- Filialcontrolling 

- Revision und Bondatenanalyse 

- Reklamationsauswertung 

- Servicegradanalyse Auftragsmenge 
vs. kommissionierte Menge 








Alle entwickelten Applikationen zeichnen sich 
dadurch aus, dass in Echtzeit Auswertungen für 
relativ große Datenmengen aus verschiedenen Blick- 
winkeln gefahren werden können. 
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